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Bedienungsanleitung 








TECHNISCHE INFORMATION 
TECHNICAL INFORMATION 



Y^rbesgierung dee Frev^dspazinungSabja tandes 
beiid Kotupakt-Koitipregsor EMT 256 II 



1> Einleltung 

Dar ge^amte Dyn£u:iiikbex'elch dea Konipakt-XDmpreedors EMT 256 II 
betriist ca- 90 dB. Davon wurden in der higher gelieCerten Eln- 
$ tel lung ca- 25 dB fiir die fJbera teuarutigBreaerve, der sich er- 
gebende Rest fiir den Fremds^pannimgsafeBt and venrendot. 

Dia^e Finat ellung kaim Jedocb ehna welteres zugunsten elnea 
he$$eren Fremdapannungsabatandes Verandert warden, wobel gleich* 
zeitig die iJbera teuarun gar e serve abnlmmt . Dieae YerMnderung 1st 
yor alli^in ±n Ina tallationen ratsam, bol denen die Pegel mit 
Spit«enspannunga[n&aBerii Uberwacht werden^ die vorliegenden Be- 
triebserf alirnngen haben namllch gezelgt , dali die Uboratau&rungs- 
reserve in di&sen Fallen zu reichlich gewahlt ist. 

ZujT Vorbea strung des Fremdapannung sob standee empfehlen wlr daher 
eine Verscbiebuzig dsiS irmeren lOD^-pegels um 7 dB nach eben^ 




2^ Erfordcrllche Anderungen 

S^l_ Folgende Widerstande alnd zn ersetxen; 

H- 1st ; orfletzt durcb; 

B 107 SB k 150 k 

£20 k 470 k 

R £05 1,S k 3.9 k 

R 224 100 k 47 k 

■ im Fall dor grbrSeren EingangsoinpfiudXichkeit siehe 
Bedionimgsanlei tung Seite 16 - 

2*2* FlnnaGssung 

Stellung ^'BYPASS" wahlen. 

Mit Nortapagel tss.B. +6 dB S 1^55 Y) 

1 kllz om Eingang Regltr HO einstellen^ daH am M&B- 

puTikt A ein Wert von O dB = 0^775 V {bishcr -7 dB) auftrltt. 

Dann Regler so einstellen., doB dSB Aub gangs si gno.1 

wieder den Normwert aufwelat . 



JClppenhelm, den l6« Qezensfaar 1975 
Bd/s£i 



FRANZ V^RTFIIEBSOESELLSCHAFT mbH D-rfla L 1 POSITFACH miS ■ lELCf Of- u ^23- i12 rEL£>^ 7Ej43 ttunz d 
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Mit dem Kompakt-Kompressor EMT 256 hat der Toningertieur nun erstmals die Mdgfich- 
kettidie dekannten Vorteiie des^groBen Bruders"EMT 156-variafale Kenniinien und Be- 
einflussung def dynamischen GrdBen>^auch fQr jeden Mikrofonkanal auszunuUen. Oer 
EMT 256 ist nicht grOBer als ein Flachbahnregler, paBt in aile Mischpult-Konzepte und 
laBI aich leicht und Qbersichtlich bedienen. 




Statlsche Kennilnie 
EMT 256 
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Allgemelne techrrische ErlSuterungen 



Das Regel pnnzip 

Die Regelung erfolgt mit einem aus der 
Analogtechnik bekannten Baustain, dem 
Vier-Quadranten-Multipiizierer. Damit las- 
sen sich Regeltiefen bis zu 40 dS erreichen. 




Kennilnie des Vierquadranten-Multiplizierers 



Die Regelung beim Vier-Quadranten-Mul- 
tiplikator geht von der bekannten Tatsache 
aus, daB das AusgangssignaJ eines Tran^ 
sistors durch zwei GroBen bestimmt wird: 
durch das Eingangssignai und durch den 
EmitterstromJn einem gev/issen Teil der 
Kenniinie sind die Zusammenhange linear, 
so daB dieser Teil als Arbeitsbereich fUr 
die Multipiikation benutzt wird. Da in einem 
einzelnen Transistor iwegen dessen Dioden- 
wirkung diese Regelung nur entweder im 
positiven Oder tm negativen Bereich der 
Eingangsspannung gescbehen kann, mUS' 
sen sinnentsprechende Gegentaktschal- 
tungen verwendet werden, damit eine Multi- 
piikation in alien vier Quadranten mbglich 
ist. Eine komplette Integrierte Schaltung 
steht in einem Dual-in-line-Geh^use zur 
Veiitigung; damit sind die bendtigten Bau- 
elemente {14 Halbleiter) auf geringstem 
Raum untergebracht 



Limiter, Kompressor und Expander 

Ein Kompressor verSndert die Dynamik 
eines Schallereignisses. Kleine Pegel 
warden dabei mehr verstSrkt als groBe. 
Dieses VerhSItnis ist einstellbar mil dem 
Reglerknopf "Ratio". BetrSgt die Ratio 
20:1, so sind 20 dB Eingangsspannungs- 
Veranderung erforderllch, um 1 dB Aus- 
gangsspannungs-VerSnderung zu erziei^ 
In dieser Kenniinie entspricht das sta- 9 
tische Verhalten des EMT 256 praktisch 
dem eines Limiters. 

Das gefUrchtete Hochziehen des Rausch- 
pegeis in den Modulationspausen kann 
verhindert werden, wenn man fiir sehr 
kieine Pegel die VerstSrkung wieder auf 
den Verstarkungswert, der sich bei 100% 
Modulation einstellt, zurOcknimmt. Der EMT 
256 verfUgt Gber diese Mbglichkeit (Ex- 
pander); die Funktion ist abschaltbar. 

Rucktaufzeiten 

Der EMT 256 weist ebenso wie der EMT 
156 eine doppelte Rucklaufzeit-Konstante 
aui Damit erfahren sowohl die kurzzeitrgen 
als auch die langzeitigen Strukturen im 
Signal eine proportionale Kompression. 

Die RGcklaufzeii-Konstanten sind manue^ 
einstellbar. Eine Schaltstellung ’'AutomabW 
bewirkt eine automatische Regelung der 
Rticklaufzeit-Konstanten in Abhangigkeit 
von der Programmdichte. Diese Programin- 
dichte wird definiert als das Verh£iltnis 
zwischen den Spitzen-und Mittelwerten 
im Programm. 



4 



Ba6bewertung 





Eirte Reihe von Schallquellen hat bei tie- 
fen Frequenzen zwar eine hohe Amplitude, 
aber ein© geringe Lautheit, Wenn sich der 
Regelvorgang im Kompressor rein am Pe- 
gel orientiert. so kann es bei Mischpro- 
grammen vorkommen, daB tiefe Instrumen- 
te (z. B, gezupfter KontrabaB) eine rhythmi- 
sche Regeiung des restlichen Programms 
verursachen. 






15 30 50 m ssQ $B 0 me wsQ mo SOW mao Hi 

Zusammenhang vqn Pegel, 

Lautst^rke und Fraquenz 
(Fletcher- Munson - Kurven) 
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^ 2 5 t kHz 

Tiefenabsenkung In der Stellung „BaB” 



Dieser Effekt wird vermreden, wenn dem 
Komprsssor-Regelweg ein HochpaB-Filter 
vorgeschaltet wird,Damit werden tiefe 
Frequenzen zur Regeiung weniger heran- 
gezogsn als mittlere und hohe Frequenzen. 

Auch diese Funktion 1st abschaltbar. 

Anzeige- Instrument 

Ein kleines Anzeige-instrument informiert 
den Tonmeister uber den Verstarkungs- 
zustand des Cerates. 



Ein externes, wesentlich grtiBeres Instru- 
ment kann angeschlossen werden, wenn 
das kleine, eiogebaute Instrument in sei- 
ner Aufidsung nicht ausreichen sollte. 

Stereokopplung 

Wenn zwei Kompressoren in den beiden 
ZOgen eines Stereokanals verwendet wer- 
den solien, mtJssen ihre Steuerteile mit- 
einander gekoppelt werden. Dabef muB 
jeweils der Kompressor mit dem hbheren 
Eingangssignal die Steuerung fUr beide 
Ubernehmen, 

Bei einer angenommenen Ubersteuerung 
im rechten Kanal {z.B. Blech) muB nicht 
nur dieser, sondern auch der tinke Kanal 
(z. 8. Violinen) zuruckgeregelt werden; an- 
dernfalls wurde sich die vorher einge- 
stellte Stereo- Balance verandern. Die Vio- 
linen im angenommenen Beispiel wUrden 
nach rechts "wandern”. 

Fremdsteuerung 

Der EMT 256 kann durch eine extern© 
Spannung in seiner VerstSrkung verSn- 
dert werden. Damit ergeben sich zahlrei- 
che Anwendungen fur Effekte,fUr das 
elektronische Studio und bei der Auto- 
mation, wo der Kompressor als Stellglied 
eingesetzt werden kann. 

Den Zusammenhang zwischen Steuer- 
spannung und Verstarkungsanderung 
zetgt folgends Kurve: 
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Funktion der Bedlenungselemente 



® • o 



u. 




Wlrkung des Hubregfers <galn> 



I L 

u. 




WIfkung d« Ratio-Regter^ 



Drehregler GAIN 

Der Drehregler GAIN bestimmt. wieviel 
Verst^rkung bei kleinen Pagein mehr 
herrscht ale bei 100% Mpdylation.Diese 
Verstarkung ist von 0,..18 dB einstellbar 

Drehregler RATIO 

Der Drehregler RATIO bestimmt das Ver 
haitnis zwischen einer Spannungsande- 
rung am Eingang und einer Spannungs' 
anderung am Ausgang im Kompressor* 
Bereioh, Die minimale Ratio betrSgt 2ft, 
die ma^imaie 20:T 

Ein Endschalter (BYPASS) schaftet den 
Kompressorteil des GerSles vbllig aus. 
Das Gerat verbleibt in dieser Stellung 
als normaler VerstSrker in der Mikrofon 
kette. 



Drehregler RELEASE 

Der Drehregler RELEASE bestimmt die 
ROcklaufzeit und 1st einstellbar von 
0.25-10 Sek. pro 10 dB VerstSirkungsan 
derung. 

Ein Endschalter (Automatik) bewirkt eine 
automatische Regelung der ROcklaufzeit- 
konstanten in AbhSngigkett von der 
Program mdiohte. 




KIppschatter EXPANDER 

Mit dem Kfppschalter EXPANDER wird ^ 
Expander-Funktion boi kleinen Pegein 
ein* bzw. ausgeschaltet. 



EXP. BASS 




e 




r 





RELEASE 



Das Instrument zeigt den jeweiJigen Ver- 
st^rkungszustand des Cerates an. | 

Obere Endposition: - 18 dB (Dampfung) | 

Mittelsteliung: 0 dB, ^ 

Untere Endposition: + 18 dB (VerstSrkung ) i 

Reglerschraube OUT 0 

Mit der Reglerschraube OUT wird der 
Ausgangspege! bei 100% Modulation 
festgeiegt. 
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Reglerschraube EXPANDER POSITION 



Mit der Reglerschraube EXPANDER 
POSITION wird der Einsatzpunkt des 
Expanders festgeiegt. 



Reglerschraube IN 

Mit der Reglerschraube IN wird die Ein- 
gar>gsspannung bei 100% Modulation fest- 
gelegt. 




Kippschalter BASS 

Mit dem Kippschalter BASS wird die 
Frequenzbewertung bei tiefen Frequenzen 
fur die Kompressorschleife etn-bzw. 
ausgesohaltet 




Betrlebs- Hinweise 



Einschleifen des Kompakt*KompressofS EMT 256 in den MikrofonkanaJ 

GrundsStzlich kann def Kompressor an jeder Stelle des Mikrofonkanafs eingeschleift wer- 
den,an der der Pegel zwischen -20 und + 6 dB liegt. Da Ein-und Ausgange symmetrisch 
sind, kommen auch asymmetrische Punkte der Mikrofonkette in Frage, 

Jn der Praxis ergeben sich meist zwel Mdglichkeiten; 






In dieeem Fall kann der Kompressionseinsatz leicht mit dem Kanalregler eingestelft werden, 
da mit ihm der Eingangspegel fiir den Kompressor festgelegt wrrd. Hierbei steht als Re- 
gler fiJr die Balance der Mischung allerdirgs nur der Aysgangsregler des Kompressors 
zur VerfUgung; wenn man ohne zus&tzlichen Regler auskommen wifl,wlrd man meist ein 
kieines Kompressionsverhditnis (Ratio) einstellen, damit der Eingangsregler noch etwas 
auf die Balance EirfluB hat. 



t— ^ VD p MT256 H X I — ^z5 




In diesem Fail steht der Kanalregler zur Einstellung der Balance in der Mischung 
zur VerfUgung. 



Der Eingangspegel fCir den Kompressor und damit der Kompressionseinsatz kann auf drei- 
^rlei Arten geregelt werden: 

-mit dem, Vorregler 

-mit dem Eingangsregler des Kompressors 
-in gewissem Rah men auch mit dem Regler "Gain" am 
Kompressor selbst. 



Wegen der grOBeren Fiexibilit^t wird im allgemeinen die zweite Ldsung vorzuziehen sein. 



Einstellung des Kompressionsverhattnlsses (Ratio) 

Wird ein mOglichst konstantes Ausgangsslgnal gewUnscht,und muB man mit stark 
schwankenden Elngangssignalen rechnenpso wird das Kompressionsverhaitnis auf einen 
mdglichst hohen Wert eingestellt. In diesem Fall sind allerdlngs die VerstarkungsSnderun- 
gen Avnabezu den Schwankungen des Eingangspegels gieich.also sehr stark. 
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Wunscht man dagegen ein ungefShres Belbehalten der Originaldynamik, kleine Verstlr- 
kungsSnderungen Av und damit ajch geringe Veranderungen eines Stdrhintergmnds, 
und nimmt man noch ein gewlsses Schwanken des Ausgargspegeis in Kauf, so wird man 
ein kleines KompressionsverhSltnls wahlen. 






Einstellung des Kompressionshubes (Gain) 

Mit dieaem Regler beatimmt man die maximal auftretend© VerstSrkungsanderurg lm Jrnken 
Bereich der statischen Kurve, 

Auch hier gilt, dal3 das Zuiassen groBer Verst^rkimgsanderungen zwar den Ausgangs- 
pegel nivelliert, aber auch eine groBe VerSnderung eines eventuellen Stdrhintergrunds 
mit sich bringt. 

Mit groBen Verstarkungsanderungen wird auch die Kompressoren elgentUmliche VerlSnge* 
rung der Nachhallzeit mehr hdrbar. 

Es sei daher nachdrlicklichst empfohlen, die vieffaitigen M5glichkeiten,die dieser Kompres- 
sor bietet, nicht unter alien Umstanden bis zum Ende auszunutzen,sondern nur soweit, 
als es nach (mustk-) Ssthetischen Vorstellungen vertretbar erscheint. 



Einstellung der Ruckstellzeit 

Eine lange Ruckstellzeit Mndert die Originaldynamik eines Ereignisses kaum, bringt aber^ 
andererseits auch koine wesentliche Verdichtung des Klangbildes und keine Erhbhung 
Lautst^rke. 

Eine kurze Ruckstellzeit dagegen erhbht die Lautstarke, verMndert das Ktangbild und die 
dynamischen Relationen und beeinfluBt die Nachhallvorgange stark. 

lm allgemeinen wird man kurze RUckstellzeiten nur bei MlkrofonkanMIen verwenden, mit 
denen nur ein einzelnes Instrument aufgenommen wird;dort kbnnen sie allerdings 
interessante Wirkungen hervorrufen. 
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Einsteilung der Eingangs- und Ausgangsregler 

Bei der Anpassung des Kompakt-Kompressors an das Pegeldiagramm ainas Mischpultes 
sollte zweckmSSigerweise der Eingangsregler zuerst eingestellt werden. 



Zu diesem Zweck flihrt man dem Kompressor sine dem Nomlnaipege! des betreffenden 
Pegeldiagramms an diaser Stelle ertsprechende Spanngng von 1 kHz zu und stellt dabei 
die Regier ’’Gain” und "Ratio" auf Maximum, den Regler "Release" auf Minimum ein. Dabei 
sind sowohl die Expander- als auch die Ba6funktlon auszuschaJten. Nun Sndert man den 
Regler "In" so wait, bis das eingebaute Instrument genau Mitte anzeigt. 

Eine prSzisere EinsteHung wird erreicht, wenn man gleichzeitig mit einem hochohmigen 
Gleichspannungsrphrenvoitmeter den Spannungsabfall am 2,2k Widerstand zwischen 
den AnschluBpunkten 9 und 10 mi6t;er muB bei richtigsr Einsteilung des Reglers 110 mV 
betragen. 

^Oer genannte Widerstand von 2,2 kn zwischen den AnschluBpunkten 9 und 10 kann 
auch durch ein geeignetes Instrument ersetzt warden (siehe ietzte Seite),mit dem die Ein- 
stellung ebenfalls erleichtert wird. 



Der Regler "In" gestattet die Anpas- 
sung von Pegein zwischen -10 und 
-EB dBjder Einstellbereich wird bis 
auf- 20 dB erweitert, wenn der Wi- 
derstand R 107 von 63kfl(Nornnai- 
au sfU h ru n g) in 220 k ft geandert wird. 





1st diese Einsteilung abgeschJossen, so wird an den Ausgang des Kompakt-Kompressors 
ein MeBinstrument angeschlossen; mit der Reglerschraube "Out" wird die Ausgangsspan- 
nung eingestejit. 



Bei dieser Einsteilung ist es nicht erforderlich, daB Ein- und Ausgangspegel einander gleich 
sind;je each den Erfordernissen des Pegeldiagramms kbnnen beide auch unterschiediich 
sern. 



Einsteilung des Expandereinsatzpunktes 

Der Expandereinsatzpunkt wird mit der Reglerschraube "Exp. Pos." eingestellt 

Linksanschlag : Einsatz des Expanders bei-35 dS, 

Rechtsanschlag: Einsatz des Expanders bei- 55 dB. 
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Stereokopplung 

Zwei Kompakt-Kompressoren EMT 256 kOnnen miteinarider zum Stereobetrieb gekop* 
pelt warden. Zli diesem Zweck 1st ledlglich etna Verbindung zwischen den Anschlufl* 
punkten 1 der batraffenden Kompressoren herzusteilen.Diase Verbindung 1st auch im Be- 
trieb schaltbar,dia Kompressoren kdnnen also jederzelt auch wieder entkoppelt warden. 

Die Verbindungsleitung ist sehr hochohmig und muB daher verdrillt und abgeschirmt 
gefuhrt werden. 

Voraussetzung f(Jr diese Betriebsart ist alierdings, daS belde GerSte aus einer Strom- 
varsorgung betrieben werden. AuBerdem soliten die Einstellregler beider Gerate mbg- 
lichst gleich eingestellt sain, da sonst Balancefehler im Stereobild auftretan kOnnen. 

Die Expanderteile beider Gerate sind dabei in die Kopplung nicht mit einbazogen, jeder 
Expander wird von seinem eigenen GerSt gesteuert. Bei stark untarschiediichan Pe* 
gein bei kleinen Aussteuerungen kann dies ebenfalis zu einer Verschiebung der Stereo- 
balance fuhren, so daB normalerweise in dieser Zusammenschaltung die Gerate ohne 
Expanderteile betrieben werden, 

Achtung: Bei Stereokopplung beeinfluBt gter Regler "Gain" mit der niedriaeren 
£/nste//ung belde Gerate! 



Fremdsteuerung 

Zum Betrieb mit FernsteLterung ist die externe Brtici^e l-13^ufzutrennen. An den An- 
schluS 1 wird nun die Fremdsteuerspannung angele^- — 

Dabei muB die Expanderfunktion des EMT 256 abgeschaltet sein. 

Die Polaritat des angelegten Signals ist gefahrlos;eine Regelung findet jedoch nur bei 
positiven Steuersignalen statt {siehe Kurve Seite 5). 



Das Aniegen einer Steuerspannung bei abgeschalteter Versorgungsspannur)g kann zu 
Zeratbrungen im Gerat Whren und sotite daher unbedingt vermieden werden! 

In der Praxis wird die MSglichkeit der Fremdsteuerung vor allem in folgenden Fallen 
benutzt werden: 



Im Automat ik- Bet rfeb;hier dient der EMT 256 als Stellglied.Wegen des logarithmischen 
Zusammenhangs zwischen Steuerspannung und Verstarkungsanderung lessen sich Ein- 
blendungen mit einfachen RC-Gliedern durchfUhren. 



ZuT Effekterzeugung; hier wird die Steuerspannung meist eine Wechselspannung sein,wo- 
mrt sich Verstlrkungslinderungen im Takt einer Modulation oder durch subharmonische 
Sinussignaie erzielen lassen. 
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Service-Hfnweise 



Zum Offner des Gerats sird zunSchst die beiden 
Schrauben auf der Unterseite des Ger&tes neben dem 
Stecker einige Umdrehungen zu Idsen (nicht ganz her- 
ausschraubenf). Das Abdeckblech karr dann in Langs- 
richtung des Gerates verschoben warden und durch 
die schidsselfdrmigen Offnungen abgenoinmen warden. 




Vefschleben «umdffri6n 



'Das Gerat bestehl aus zwef Printplatten, davon ist die eine schwenkbar angeordnet. 

An der oberen Langsseite der Printplatten ist die schwenkbare an den Scharnieren er- 
kenntlich;die beiden Befestigungsschrauben (rot) sind so weit zu lOsen.daB die Platte 
nochgeklappt warden kann. 



Beim Zusammenbau ist sinngemSB 
umgekehrt zu verfahren;vor dem 
Festziehen der beiden Schrauben auf 
der Unterseite ist darauf zu achten, 
da6 die Zungen des Abdeckbleches 
sauber in die DeckpJattennut eingreifen. 




Schnuban zur Befestigung tfer 
zchwankbaren Prlntplatte 



Sdimben 
zur B«fe$tigung 
des Abdecfcbischas 



Zum Service kann das Ger^t mit 
einem beliebigen 24 V = Netztei! 
betrieben warden. Es ist Jedoch dar- 
auf zu achten. daB ein Pol geerdet 
werden muB. 



Die auf dem Schaltbild angegebe- 
nen MeBpunkte sind auf der 
Printplatte bezeich net, so daB eine 
Signaiverfolgung einfach meglich ist. 



Aurfctsppbar* 

Printptatte 



n 



Mechanischer 

EInbau 



Der Kompakt-Kompressor EMT 256 
besitzt die Abmessungen eines 
Flachbahnregier-Gehauses in Rund- 
funk-Norm-AusfUhrungier paftt da- 
her in alle gangigen Mischpu!t*Kon* 
zepte. 

Die Abmessungen zeigt folgend© Skizze: 




Elektrlscher 

AnschluS 

Oas GerSt wird aus 24 V = betrieben. Da- 
bei mu0 entweder der positive Pol Oder 
der negative Pol mit Erde verbunden sein. 
An den mIt Erde verbundenen Pol wird 
Stift 2 Oder 5 (0 Volt e)?tern) angeschlossen; 
dtese Stifte dienen auBerdem zur wahl- 
weisen Verbindung mit den Schirmen der 
Ein-und Ausgangsleilungen, 

Der Stromverbrauch des Gerates 1st kon- 
stant und unabhangig von der Aussteue- 
rijng;daher wird durch das Einschleifen 
des Gerates keirte Veranderung der Ver- 
haitnisse in den Speisewegen hervorge- 
rufen. Bei AnschluQ an hohere Speise* 
spannungen ist ein Vorwiderstand von 
68 fl/Volt vorzusehen. 

Der Stift 12 (Gehause) sollte direkt oder 
Ober einen Zentraierdungspunkt mft dem 
Potential 0 Volt extern verbunden werden. 



Die Stecker-Belegung zeigt folgende Skizze: 



remote GO?j^HOL 

.sogej* g 



■ chne 
WITHOUT 



15 




O-VOLT 



CHASSfS 

I Eitigang 
af INPUT 



!Llr1:$|r 



54 

hi AuSging 

iJ OUTPUl 



Die Ein- und Ausgange smd symmetrisch 
und erdfrei, kbnnen daher sowohl mit 
symmetrischen als auch unsymmetrischen 
Quellen und Lasten verbunden werden. 



Der Kompressor soli aus einer Quelle 
^ 600 Q betrieben werden; die Eingangs- 
impedanz betragt ca.10 

Die Ausgangeimpedanz betragt ca. 40Q, 
Das Gerat soli standig mit einer Last zwi- 
.schen 200 und 300 n betrieben werden. 
Bei AbschluBimpedanzen von 600 £1 oder 
mehr ist daher der mitgelieferte Lastwi- 
derstand einzubauen. 
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Die Stecker-Belegung zeigt folgende Skizze: 



Fremdsteuerung ■ .ohne 
REMOTE CONTROL \ WITHOUT 

9 int. 0-Volt) 



Stereo# 



O-VOLT 
extern 




GehSuse 

CHASSIS 

^ 1 Eingang 
aJ INPUT 



2.lnstr. 

± 24 Volt 

bi Ausgang 
a) OUTPUT 



1 
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Blockschaltbild CMT OCC 
Block-diagram CIVI I £UQ 



Technische Daten 



1) STROMVERSORGLJNG 



2) EINGANGSSCHALTUNG 



Betrieb aus 24 V Gleichspannung, 
grob stabfUsiert auf ±1 V, 

Nullpotertt[a[ baliabig, 

konstanter Stromverbrauch ca.160 mA, 

konstante Leistungs-Aufnahme ca. 3,8W. 

Betrieb aus hOherer Gfeichspannung 
durch Serienschaltung eines SuBeren 
Widerstandes mbglich(6.8 Q/V). 

symmetrisch, frei von Nullpotential 



Quellimpedanz 
Eingangs 'fmpadanz 
Eingangs'Pege! 



Oberstouarungs- 
sicherheit des 
Eingangs 



30 ... 600 Ohm 
ca. to kOhm 
-10 ... +6dB 

einstellbar an Reglerschraube ”IN” 
bis -20 dB durch Umidten 

20 dB [Jber dem eingestellten Wert, 
aber max. + 21 dB abs. 



3) AUSGANGSSCHALTUNG 

Last 

Ausgangs - Impedartz 
Ausgangs-Pegel 

Obersteuerungs- 
sicherheit des 
Ausgangs 

4) ANZEIGE UND BEDIEN- 
ELEMENTE an der 
Frontplatte 



symmetrisch, frei von Nullpotential 
= 200 Ohm 
ca, 40 Ohm 
-20 ... +6 dB* 

einstellbar an Reglerschraube "OUT" 

10 dB Uber dem eingestellten Wert, 
aber max. +14 d8 abs. 

aj Instrument 

zeigt augenblicklfche VerstSrkung an 
mit NulJ-Lage in der Mitte. 

b) Regler mit Bedienknopf Hub "COMPR, 
GAIN" kontinuierlich regelbar 0 ... 18 dB 

c) Regler mit Bedienknopf Compr. Verhait- 
nis "RATIO" kontinuierlich regelbar 

2:1 ... 20:1 {dB;dB) 

fn der Anfangsstellung (Stellung 
"BYPASS") wird durch einen Schalter 
die Funktion des Kompressors 
auBer Betrieb gesetzt. 



14 



T> 

5) a) GERAT ALLGEMEIN 
Frequenzgang 


d) Regler mlt Bedienknopf 
Riickstellzeit fUr Kompressof 
"RELEASE TIME" 
kontinuierlich regelbar 

0,S sac/10 dB ... 8 sec/10 dS 

In der Anfangsstellung wird durch 
einen Schaiter die RUckstellzeh 
programmabhSngig geregelt in 
Stellung "AUTO" 

e) Reglerschraube "IN" siehe 2) 

f) Reglerschraube "OUT" siehe 3) 

g) Reglerschrajbe "EXP, POS." siehe 5c) 

h) Knebeischalter "BASS" schaitet 
Tiefenfilter ein/aus 

i) Knebeischalter "EXP." schaltet 
Expander ein/aus 

40 Hz ... 15 kHz ±0,5 dB 

bei 200 Ohm Last an den Bandgrenzen -1 dB 


Verzerrung 

Fremdspannungs- 

abstand 


<0,5?^i bei internem Nuil'Pegel 
und Automatik bei 1 kHz 

67 dB eff. mit Hub = 0 dB 


b) COMPRESSOR 

Einschwingzeit 

Totaihub 

c) EXPANDER 

Einschwingzeit 

RUckstallzait 

RATIO 


ca. 2,5 msec 
36 dB = ±18 dB 

automatisch 
automatlsch 
1:2,5 (dB;dB) 

Einsatzpunkt des Expanders emstell- 
bar an Reglerschraube "EXP, POS” 
von -55 ... -35 dS abs. 


6) EL ANSCHLUSS 


Ober rUckwartlge 13 pel, Stecker* 
leiste TUCHEL T 2706. 


7) GEWICHT 


0,6 kg 


Anderungen vorbehaltenl 






mm 

RA1IP 



I Idf 
NtUS? L 






i]fl? L_r> 

’i.<K [ 

JIQT 

i)iVH 



iH^niiehr Amfeivtigcn Tnrt^faBlIirti | 
SPECIF lt*T IBM Ukm lEtEIVH 



# Sl^tunktr hu kl>lr#i dip ELng -i. ^gongi-Kabil ^ ^ Alltel 

Ifc * i-WBlT iMif" lieH ■it P-KUT nlirn tiir Miuu HPiindm • • mil i 

#- 4- * 0 -f(Lr rrEirn nrbl«ditt sp B pdir ^ SlPWPiriDrff*|, an htibme y. luS StulipunhP 



Schaltbild 
Circuit diagram 



MUipPUER EMT 256- II 





¥ Stiitzpunkit fiir Schirme der Eing.-u. Ausgangs-Kabel Abschlunwiderstand fiir Ausgong 6u.7 soil zusammen 

O-VOLT intern. NicM mit O-VOLT extern Oder Gehduse verbinden ! . mil ongeschlossenem Verbroucherwid. 700 . . .300 Ohm betragen. 

O-VOLT extern verbinden on 6 oder 4 Stromversorgung, on 12 Gehouse u. anS Stiitzpunkt. 



MULpPLIER EMT 256- II 




Q-| tfcrliin^. leilungsti 



> VVnTeilpttirht.pan»un|iD Bi-(*EitFn fvgvn HVbLI: iniFrfi A 
Ttil -^^e^ 4l BFih-4 Wtcfct»Lk[iB*nun |m tmttr 
Tiit-MiipwB - ktl Sipwl 1k4lt, riflTTuD^B 
1mIi. fluf HB INB, R nil <11:1! 

IHE49E iiic,r;rp>B4is tH 







M H 141 [ 
JjA?L 9E 

N 




Gdltif ii CftiitMtr. 3HU 
BEBOIRINfi imi SERUiK 3fl415 



Cirojtt diagram GAIN COMPUTER EMT 256 




-y Verbind. Leitungen 
L li tVuck tii— 



-ASi^aTestgleichspannungen gemessen gegen OVolt interne 
ES0" Test-Pegel, Gleich-o. Wechselspannungen unter 
Test-Bedingung : Test Signal 1kHz, m=0UT=0dB 
lostf. auf 0dB.GAIN = 18dB,RATI0 = 20:1 
RELEASE 1tec,EXP*BASS OFF 



PA741C 

«iA71.fiC 

N sssev 




Giiltig ab Gerate-Nr. 30 415 
BEGINNING WITH SERIAL NC. 30 415 



Circuit diagram GAIN COMPUTER EMT 256 -II 



AnscNuB elnes 
extemen Instruments 



Start des eingebauten Instruments kann ein grdBeres Instrument zur besseren Beobach- 
tung angeschlossen warden. 

Zu diesem Zweck wird der eingebaute Widerstand 2.2 knentfernt und das Instrument 
nach folgender Skizze angeschlossen: 




Instrument 100^A 2.2 kQ 
Bestdl'Nr.: 4171 023 



t 



Soll^ Instrument wahlweise ftJr mehrere Kompressoren verwendef werden.dann ist fol- 
gende Schaltung anzuwenden: 



Tasten gagenseitig v^r 
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Abbildung des Instrumenis 4 171 023 im MaSstab t :1 
Picture of instrument 4 171 023 (naturai size) 



Fur den Einbau dieses instruments sind Montagebohrungen iaut foigender 
Zeichnung erforderhch. 

For the necessary mounting hoies see the foilowing drawing. 
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AnschluB ebiee 
externen instruments 

Stall des eingebauten Instruments kann ein grOBeres Instrument zur besseren Beobach- 
lung angeschlossen werden. 

Zu diesem Zweck wird der eingebaute Widerstand 2.2 kfi entfernt und das Instrument 
nach folgender Skizze angeschlossen: 




Instrument 100 jh A 2.2 
Besteli'Hr. : 4 1 71 023 






Sol! ^ Instrument wahlweise fur mehrere Kompressoren verwendet werden, dann ist fol- 
gende Schaltung anzuwenden: 



Tasten gegenseitig verrlegelt 
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Positlonterungszeichefi A Lage der Kerbe 

der Integrierten Schaltungen: ^ FShnche^s 

^ Lage der Abftachurig 



Positioning marks 
of the integrated cirouit 



A Position of notch 



t Position of flag 
^ Poaitlon of flattened portion 




Sicht auf Bauelemen te-Seite 
View of component side 



Muttiplier EMIT 256- II 




Positionierungszeichen 
der Integrierten Schaitungen: 



C 



Lage der Kerbe 
Lage des Fahnchens 
Lage der Abfiachung 



Positioning marks A Position of notch 

of the integrated circuit m 

w Position of fiag 

^ Position of flattened portion 




O+lOVo 



Sicht auf Bauelemente-Seite 
View of component side 



Multiplier EMT256-II 





a 




256-11 



R225 



o 




Sicht auf Bauelemente-Seite 
View of component side 



lf^°^C.erEMT256-|| 
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